£2Q                                            Zenntes Capitel.
Diese Arbeit muss gleich — J (Qz —  Qi) sein> so dass wird
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Andererseits ist nach dem Cam of sehen Satz somit
Nach dem ersten isothermischen Process sollte nun die ganze \Varme ^i aus der Arbeitsleistung resultiren und nichts davon zu sonstigen Veranderungen benutzt werden, also haben wir
und indein wir v^ = v2 — ^3 == ^^ machen, woraus, wegen vl -\- v% = v3 + «;4, sofort folgt t;4 = 2 (v2 — %) = 2 % , wird
also
7)                                           jp = Ofl1,
der osmotische Druck ist proportional der absoluten Temperatur, genau so wie bei Gasen.
Der Beweis ist so ausfiihrlicb gegeben einerseits, weil ein ent-sprechender vollstandiger Beweis noch nichtvorhanden ist, und anderer-seits um scharf hervortreten zu lassen, auf welchen Annahmen er beruht und wie unsicher er ist. Hinlanglieh erfiillt kann man die Annahmen betrachten fiir sehr verdiinnte Losungen. Immer bleibt aber die Thatsache, dass die Reibung so ganz vernachlassigt ist, hocnst bedenklich, zumal diese, wie wir spater sehen werden, ausserordentlich. gross ist.
Die Erfahrung scheint fiir die obige Gleichung zu sprechen. Da diese Gleichung nur eine Constante enthalt, geniigen ein paar zu-sammengehorige Ermittelungen , sie praktisch brauchbar zu machen. van't Hoff theilt folgende Yergleichung zwischen Theorie und Er-fahrung nach Pfeffer mit.
1.   Eohrzuckerlosung:
Bei 32° wurde ein Druck von 5 44 mm beobachtet.
Bei 14,15 ergiebt sich daraus 512, statt 510 mm gefunden.
2.   Rohrzuckerlosung :
Bei 36° wurde ein Druck von 567 mm beobachtet.
Bei 15,5° ergiebt sich daraus 529, statt 520,5mm gefunden.Stelle bis zurMembran, die Losung bleibt dabei zuruck. Also muss Reibung zwiscben dem Flussigkeitstheilchen und der Losung bestehen, und diese zu tiberwinden, bedarf es einer Arbeit. Diese Arbeit ist proportional Aw2, falls A den Reibungscoefficienten des Wassers gegen die Losung und u die mittlere Geschwindigkeit des Wasser-austritts bedeutet. Ofi'enbar wacbst diese Reibungsarbeit mit der Menge des austretenden Wassers, die ganze Arbeit wird also sein V1^u^ und diese Grosse batten wir zu Wi zu addiren. Ob nocb andere Arbeiten zu leisten sind, hangt von den Umstanden ab. Da Flussig-keitsreibung durcb Wirkung der molekularen Anziehungen erklart sind, konnen wir die Arbeit zur Trennung der Wassermolekeln von den Losungsinolekeln als in der letzten Arbeit mitentbalten anseben, /Iwird16,6, 178, 193cm Quecksilber. Mit der
